HÆRACLIL ES 


ROB CROSS ELITE I soowh 3.299,00 €* 


Farbe schwarz-blau-matt 


Rahmenformen 


©) BOSCH 


Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch PERFORMANCE CX Mittelmotor 250W, Freilauf Akku 500Wnh, integriert 
Artikel-Nummern 


Räder Form RHcm Farbe Artikel 500 Wh 
28 Zoll Herren 49 schwarz-blau-matt 28551049 
Deore, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore, Rapidfire Plus Kurbel/Kettengarnitur Miranda, Aluminium GEN2 Kette KMC X10E Bremsen Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse 28 Zoll Herren 53 _ schwarz-blau-matt 28551053 
Bremshebel Shimano M315, für hydraulische Scheibenbremse Bereifung Schwalbe SMART SAM Performance, 44-622 Nabe VR Shimano Deore, Centerlock, mit Schnellspanner Nabe 28 Zoll Herren 57 _ schwarz-blau-matt 28551057 
28 Zoll Herren 61 schwarz-blau-matt 28551061 
28 Zoll Trapez 49 schwarz-blau-matt 28551549 
Sattelstütze Patent, Aluminium Scheinwerfer AXA Blueline30, mit bis zu 30 Lux Rücklicht Strebenrücklicht, LED Schutzbleche SKS, Urban Velo, Steckblech Schloss ABUS DT2 Plus 28 Zoll Trapez 53 schwarz-blau-matt 28551553 


Batterieschloss Seitenständer Pletscher Comp Flex 40 Sonstiges Bosch 4A Ladegerät 28 Zoll Trapez 57 _ schwarz-blau-matt 28551557 


Spezifikationen 
Rahmen Aluminium 6061, R2 Sport, tapered, für integrierte Bosch Powertube-Batterie Gabel SR Suntour NEX-E25, mit hydraulischem Lockout Display Bosch PURION Schaltung Shimano 


HR Shimano Deore, Centerlock, mit Schnellspanner Speichen Niro, schwarz Lenker Cross DB, Semi Riser, oversized Vorbau Aluminium A-head Griffe Ergon GP3 Sattel Ergon SF30 
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